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das Problem des schwingenden Stabs behandeln, das mit jenem
selir verwandt; dabei aber von grosserem Interesse fiir den
Techniker ist, weil es Licht fiber die Schwingungen verbreitet,,
die :z. B, ein Briickenbalken oder uberhaupt ein belasteter
Trager auszufuhren vermag. Dagegen mochte ich noch hervor-
heben, dass dieses Problem nicht mit einem anderen verwechselt
werden darf; das schon frulier von Stokes nnd neuerdings
besonders von Zimniermann in se'lir geschickter und aus-
fiilirliclier Weise bebandelt worden ist. Bei diesem wird nam-
lick der Fall untersucht; dass ein jPalirzeug; das als materieller
Punkt aufgefasst werden kann; anf einen Briickentrager mit
gegebener Geschwindigkeit auffakrt und dabei vorausgesetzt^
dass die Masse des Briickentragers vernacblassigt werden konne.
Auf die Zimmermann'sclie Untersucliung werde ich. Mer niclit
eingehen, weil mich dies zu weit fiihren wiirdej ich empfehle
aber den sich dafur Interessirenden die dariiber veroffentlichte
Schrift ;;Die Schwingungen eines Tragers rait bewegter Last"
von H. Zimmermann; Berlin 1896. Ich muss freilich leider
hinzufiigen; dass diese an sich sehr schone Untersuchung durcli
die Vernachlassigung der Masse d-es Tragers sehr an Wertli
einbusst.

Darum; wie die Schwingungen des Tragers; die wir unter-
suchen wollen; urspriinglich angeregt wurden; werde ich .mich
uberhaupt nieht kiimmern; es wird sich nur darum handeln; zu
untersuchen, wie sie sich; nachdem sie einmal bestanden haben,
weiterhin fortsetzen. Aber auch dieses Problem behandle ich
nichtvollstandig; ich begniige mich vielrnehr; die allerwichtigsten
Betrachtungen/die sich daruber anstellen lassen; Mer wieder-
zugeben.

Gegeniiber dem Probleme der schwingenden Saiten besteht
hier nur der TJnterschied; dass bei den Saiten der Biegungs-
widerstand vernachlassigt werden kann, so dass nur die Langs-
spannungen in Frage kommen; wahrend bei den Staben der
Biegungswiderstand die ausschlaggebende Kolle spielt; von
dem Hinzutreten einer Langszugspannung dagegen abgesehen
werden kann.